Deutsdier Bundestag 
5. Wahlperiode 


Drucksache V/1173 


Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Frau Dr. Hubert, Frau Klee, 
Dr. Heilige und Genossen 


betr. Europäischen Kodex für Soziale Sicherheit 


Der Herr Bundesminister für Arbeit und Sozialordnnng hat 
in der schriftlichen Antwort auf eine Mündliche Anfrage am 
8. Dezember 1965 versichert, daß in seinem Hause geprüft 
werde, inwieweit das deutsche Recht den Anforderungen des 
von der Bundesregierung am 16. April 1964 Unterzeichneten 
Europäischen Kodex für Soziale Sidierheit und des Zusatz- 
protokolls entspreche. 


Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Welches sind die Ergebnisse dieser Prüfung? 

2. Bis wann kann mit der Vorlage des Ratifizierungsgesetzes 
an den Bundestag gerechnet werden ? 


Bonn, den 30. November 1966 
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